Doc. dr WLODZIMIERZ 


BUDKA 


. KIEROWNIK ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO 


urodzony 14 stycznia 1894 roku 
po krótkich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 1 marca 1977 roku 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w poniedziałek dnia 7 marca br. o godzinie 10.40, o czym zawiadamia pogrążona w głę- 


bokim żalu: 


ŻONA I RODZINA. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 7 bm. o godzinie 8 w kościele parał. św. Szczepana. 
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